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NUOVE SPECIE DI ANFIBI E RETTILI 
DELLA SOMALIA ITALIANA 


(DESCRIZIONE PRELIMINARE) 


Magalixalus parkeri sp. n. (1) 


1g. 1 9. Garoe Somalia. 29 Giugno 1931. 


Aspetto di insieme simile a quello di Kassina senegalensis, 
coane non nascoste dall’orlo della mascella, lingua di media di- 
mensione, ovale, profondamente incisa posteriormente. Testa grande 
più larga che lunga, muso arrotondato un po’ sporgente sulla 
mascella inferiore, più lungo del diametro trasversale degli occhi. 
Regione loreale un po’ concava, obliqua. Narici più vicine all’ e- 
stremità del muso che all’occhio. Occhi obliqui. Distanza fra le 
narici molto minore dello spazio interorbitale. Questo ultimo è il 
doppio della larghezza delle palpebre superiori. Timpano distinto, 
ovale, verticale, misurante poco meno di due terzi del diametro 
dell’occhio. 

Dita delle mani lunghe, senza membrana, con dilatazioni ter- 
minali ben sviluppate, allargate trasversalmente, troncate anterior- 
mente ; il primo dito è più corto del secondo. 

Dita dei piedi con un rudimento di palmatura fra il terzo, 
il quarto ed il quinto dito, mancante del tutto fra il primo ed il 
secondo e fra il secondo. ed il terzo. Dilatazioni terminali più 
piccole di quelle delle dita delle mani. 


(1) La specie é dedicata al valoroso erpetologo del British Museum H. W. 
Parker. 


